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fst  de  milofem  = 1500  13/8 
fst/l  de  fofemtiotvå  = 

den  11/8  1946  kl  2047  observerade  två  personer  från  olika 


platser  i trakten  av  hagfors  ljusfenomen,  ri  söder  kurs  norr 
höjd  ca  400  m.  föremålet  avlängt,  avsmalnande  bakåt,  ljusröd 
eldkvast,  stötvis,  intet  Ljud.  delade  sig  i två  delar  och 
f örsvann= 

samma  dag  kl  2045  passerade  en  eldkula  med  grönaktigt  sken 
efterlämnande  Lång  eldkvast  riksröset  nr  69  ri  sydväst, 

kurs  nordost  . +k 

++++ 

Ivvffffff 

fst  de  milofem  = 1517  13/8  = 
fst/l  = 

corr  tiLl  1330  13/3  anng  ljusfenomen  = 
varaktighet  skall  vara  4-5  sek  , 

+k 


++++++ 
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